Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


Reg . No. രജി. നമ്പർ 
KL/ TV( N )/ 12 / 2009 - 2011 


सत्यमेव जयते 


ാ 


GOVERNN 


. 
കേര 


രള സർക്ക 


ാർ 


NMENT OF 


KERALA 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


Vol. LVI 


THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY 


No . 


19th April 2011 
2011 ഏപ്രിൽ 19 
29th Chaithra 1933 
1933 ചൈതം29 


വാല്യം 56 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Education Department 


( 1) 


കൺട്രോ 
ആന്റ് 
കം 
ഡി. റ്റി. 


വിജ്ഞാപനം 

കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 

താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
നമ്പർ റ്റി. എക്സസ്. 7 / 1455 / 2011. 

2011 മാർച്ച് 28. 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 നവം ബർ 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 

മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിന്നും 81030346 –ം രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
അ രൂൺ തോമസ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 

നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 12 /2007 / 2011. 

2011 ഏപ്രിൽ 4. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി യിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ അ ത് സാങ്കേ തിക -- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 2008 നവം ബർ 
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവെയിംഗ് ആന്റ്കൺസ്ട്രക്ഷൻ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് ജെ . ഡി . റ്റി . 

ഇസ്ലാം പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 83220017 -ാം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പ്രകാരം പാസ്സായ ശീമാൻ നിധീഷ്, സി . എന്ന ആൾക്ക് 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 

നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 

ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 10 / 1643/ 2011. 

2011 ഏപ്രിൽ 4. 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2002 ജൂൺ മാസത്തിൽ 

മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
നടത്തിയ കെ . ജി . സി . ഇ . പരീക്ഷയിൽ 35406 -ാം രജിസ്റ്റർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശീമാൻ സിജു തോമസ് എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ കെ . ജി . സി . ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
പോ യിരി ക്കു ന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


- (2 ) 


( ഒപ്പ്) 


